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Adwokat krajowy, 

Kawaler orderu Franciszka Józeta, 
Prezydent Rady wyznaniowej gminy izraelickiej 
w Krakowie, 

Prezydent stow. Izraelitów postępowych, 
Radca miejski, Członek wielkiego Wydziału Kasy 
oszczędności miasta Krakowa, 


Prezes stowarzyszenia Solidarność (B'net Brith) 
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